CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Malnate (VA) 
Data: 13-8-98 

Ora: 00:20 

Tipologia: triangolo 
Fonte: Alfredo Lissoni 


Da: 
A: alisson@tin. 


Oggetto: Avvistamento - Malnate (VA) 
Data: venerdì 14 agosto 1998 22.11 


di luci , circa quattordici di luminosità pari a una stella di terza magnitudine. L'oggetto è apparso in zona circostante 


le dimensioni si avvicinavano a un diametro e mezzo della superfice lunare e l'oggetto era totalmente silenzioso. 
Gradiremmo sapere se è stato registrato qualche altro simile avvistamento. Grazie. i Francesco e Giorgio. 


